Cubiertas de granito, el material ideal 
para las cocinas 


Cuando se considera un proyecto de construcción de edificios con 
departamentos habitacionales, es importante tomar en cuenta todos 
los detalles. Dentro de estas especificaciones están las cubiertas de 
granito, las cuales complementan y mejoran el diseño interior de la 
vivienda. 


A continuación, te contaremos las razones por las cuales los 
diseñadores de interiores escogen la colocación de cubiertas de 
granito para los departamentos, de esta manera podrás tomar una 
decisión sobre el material ideal. 


Características del granito 


Para comprender los motivos por los cuales son ideales las cubiertas 
de granito necesitamos conocer más sobre este material; se distingue 
por ser una de las rocas más sólidas y duraderas. 


Se ha utilizado como uno de los medios de decoración más populares 
debido a la gran variedad de opciones que se nos brinda, aunque es 
necesario considerar distintos cuidados esenciales para se mantenga 
con la misma calidad de su instalación. 


Uno de los métodos que se utilizan es el sellador desde que se hace la 
instalación y después de ciertos periodos de tiempo; esto garantiza 
que las cubiertas de granito tengan una estética ideal en todo 
momento. 


La dureza del granito hace que se distinga ante otro tipo de 
materiales que también son utilizados para cubiertas; cuando se 
realiza el proceso de sellado es necesario contar con la experiencia 
necesaria, pues de no ser así se pueden generar manchas u otras 
complicaciones. 


Por ejemplo, con la ayuda de Mármoles Everstone la creación e 
instalación de cubiertas de granito es más sencilla; podemos 
apoyarte en los proyectos de diseño de interiores de un edificio en 
construcción o remodelación; de este modo consigues una estética 
ideal en cada vivienda. 


Ventajas de las cubiertas de granito 


Ahora que conoces más detalles de este material, te queremos contar 
algunas de las ventajas de las cubiertas de granito, de este modo 
tomarás la decisión sobre su instalación en las viviendas de tu 
edificio. 

Una estética única 


Cuando las cocinas utilizan cubiertas de granito consiguen una 
estética distintiva, se trata de un material hermoso con detalles 
únicos que detonan elegancia y perfección. Se trata de una de las 
mejores formas para mejorar el espacio y conseguir que los detalles 
de esta habitación resalten. 


Con una gran cantidad de colores y estilos, se trata de uno de los 
materiales más versátiles y abiertos para experimentar y encontrar la 
mejor opción que se adapte al espacio. Esta es una de las soluciones 
más recomendadas para cubiertas de cocina. 


Mayor popularidad 


Cuando haces la colocación de las cubiertas de granito en las cocinas 
de tus departamentos puedes generar un aumento de la plusvalía del 
espacio; esta es una ventaja que puede llegar aumentar el precio del 
espacio, ya que muchas personas consideran que el uso de este 
material tiene un atractivo más peculiar, con elegancia y 


durabilidad. 


El granito es resistente 


Otro de los aspectos fundamentales de la utilización de las cubiertas 
de granito es garantizar que su tiempo de uso sea prolongado; esto 
evitará gastos extras por el cambio de estas superficies. 


Como parte de sus características resistentes, las cubiertas de 
granito tienen la ventaja de permitirnos colocar artefactos calientes 
encima de él sin que reciba algún daño o alteración con el paso del 
tiempo. 


Es un material duradero 


Uno de los propósitos fundamentales de la construcción del espacio 
interior de los departamentos durante su construcción es la 
búsqueda de materiales de calidad que se mantengan en buen estado 
por un tiempo prolongado para que los habitantes estén satisfechos. 


Las cubiertas de granito tiene la capacidad de resistir los trabajos de 
cocina diarios sin ningún problema, esto es ideal para garantizar la 
comodidad de las personas que utilicen este espacio. 


Fácil de limpiar 


Las cubiertas de granito son muy fáciles de limpiar y buscar que se 
mantenga aseado el espacio para conseguir que la calidad del 
sellador se mantenga intacta. Es garantía que la suciedad que se 
genera durante el día y en el uso de la cocina puede ser eliminada de 
manera sencilla y sin mantener rastros de bacterias que pueden 
dañar nuestra salud. 


Mantenimiento bajo 


Una vez que se coloca el sellador encima de la cubierta de granito no 
es necesario realizar mantenimientos continuos; es importante que 
cada cierto tiempo se coloque nuevamente el sellador, pero esta 
restauración solo se realiza después de muchos años. 


Las cubiertas de granito se distingue por su diseño y por la 
resistencia que presenta, es un detalle que puedes agregar a la cocina 
de los departamentos que se realizan en tu proyecto, se trata de un 
distintivo ideal el espacio. 


Si estás interesado en generar una cotización para las cubiertas de 
granito contacta ahora Mármoles Everstone, nosotros te brindamos 
asesoría y te ayudamos con tu proyecto; nos especializamos en este y 
muchos otros materiales y creamos diseños únicos para mejorar la 
arquitectura de la habitación. 


